Franz Liszt 

Mephisto Waltz No. 1 




Harfe. 

Allegro vivace, quasi Presto. acce i 
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Un poco moderato il tempo 
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Un poco meno mosso;ma poco. 
33 L 30 



m 



E3E 



G.P. 



M 3 ^ *' 



j^iT j^ a 



^ 



^ 



ilr-j^b g j, jlfl 



ftp 



^p 



4 5 6 7 8 9 10 



2 3 4 5 6 




fl#¥===T=l 


U l# 


W 


fc=Fl 


i 

i ■ 


¥ 




^— 


•"m P 

uJif | 


k 7 7 


3 
i - 


Lai" J 


p J 


-, — 



(Viol. I. solo) 
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2 Harfe. 

Vivace fantastico. Un poco meno j^ 55 ^ ^f~f 
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Vivace fantastico. 
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Sehr ruhig,aber immer in demselben schnellen Tempo. 




hi J S 



f i | i ; f 



fcte 



grA 1j 'J 



4 




4 



* 



^ 



I 



fill gu 






I 






i 



^ 



£ 



^m 



m 



2=i — ^r-^r-, — "* 



Liszt — Mephisto Waltz No. 1 
Harfe. 



s 




t r I 



ftj f tj 



I? 



I 



tflf ^ j 



II 



is 



a 



B$ 



• M /. *.^/.« — ~ Vi vac e . 



% 



I I 4 



S^^ 



^f y Agitato. Po^.«Poo»W f Xmpo X 



M 



m 



^ 



s 




aa 



34 



33 



^^ 



s& 



S9 



1 »• 



«R 



^ 



*£ 



Molto vivace. WHdfselvag- 
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Sempre animato. 
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Ffu h ^ v ace fantastico. 
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Poco a poco piA moderato. 
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Harfe. 

• glissando 
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Erster und zweiter SchloB tacet. 



